NOTE |DI SERVIZIO 


VOCE DEL PADRONE MOD. 518, 519 e 539 


TEN SION I E CORRENTI 
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N.B. - Le tension! Magnate »ono misurate fra man. ed II rispettivo 
elattrodo Impiegando un voltmotro ad alia reaiatenza (almeno 2000 ohm 
P"r volt) mantenendo II controllo di volume al (Piuimo ed il commu¬ 


tators ku onde medie. 

Tenslono max. poaitiva . 400 volt 

Tanaiona entrata campo dal dinamico . 275 volt 

Realstenza campn dal dinamico. 1590 ohm 

Consumo circa. 70 VA 

Madia frequents . 465 kHz 


CONTROLLO DELLE MEDIE FREQUENZE. - La taratura 
prec to dclle M. F. non ai pud generalmente seguire che con I'impiego 
di generator! campionc e miauratorl di uacita oppura oadllografi. In 
via dal tutto eccetionalo perA pud essere fatta anche a udito. Eseguire 
la taratura cominciando dal circuitn del diodo e procadando varao II 
circmto della WE32. Naturalmente maggior preclaione al ottiene mlau- 
rando la tanaiona di uacita con un mieuratore d’uacita, o la corrente 
della valvola corriapondente con un milliamparomatro. 

CONTROLLO DEL C.A.V. — Viene fatto inserendo un milliam- 
parometro nel circuito anodico della valvola regolata (portata: 2M A 
per I'ottodo. 8-10 mA per La valvola dl M. F.). Al gfueto accordo au 
una atatlone dava corrlapondere la minima devlazlone aullo atrumento; 
In queata condizlonl al C.A.V. cortoclrcultato a masaa dava corrlapon- 
dem un aumento della corrente. Un dlvarao comportamento A Indicc 
di oualche guaato (cortocircuito, Interruzlone) nel circuits dl regola- 
zlona o nello valvole (circuito di griglia). 

CONTROLLO DE LL’ALL INE AM ENTO; poaaiblle eacluaivamente 
con I’implego di oscillator campione. 

Onde media. - I) Con apparecchio acceao, commutators au o. m., 
antanna a terra dall’apparacchio collegate con antenna e terra gene¬ 
rator*; generator* au 1276 kHz pari di 236 m (Cotta Azzurra). 

2) Rcgolare il compensator deU’oacillatora fino a udira il aegnale 
con I’lndice au Cotta Azzurra. 

8) Tara re col com penaa tore dl aereo fino a ottenar la maaaima 
uacita. 

4) Indice au Vienna, generator au 692 kHz, terra padding per 
la maaaima uacita. 

5) Pi pet ere le operazionl precedent!. 

Onde corte. • 1) Commutator au o. c.; generator collegato come 
aopra; generator au 0.25 MHz pari a 48 m. 

2) Far cullimare I'lndice eaattamente a 48 m. 

3) Girare II compensator* dell'oecillatore fino a udira II aegnale 
Indl regolare II compc.jatora d'aarao fino ad ottener la maulma usdts. 

Par mlgllorar I'aecordo ad ogni giro dtl compensator dl aero 
ai aggiusti la aintonla ruotando leggermente In pift o in mono la friBone. 

















